LUDWIK 


WOLFF 


REFERENDARZ B. SENATU W. M. KRAKOWA, 
przeżywszy lat 64 opatrzony SS. Sakramentami żw dniu Stym Stycznia 1857 roku 
życie zakończył. 


Pozostała familia zaprasza krewnych, przyjaciół i pobożną Publiczność na wyprowadzenie zwłok wprost 


na Cmentarz w dniu 7 b. m. o godzinie 3iéj z południa. 


Kraków — w Drukarni Józefa Czecha. 


